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Klinikum Lippe: Die Strategie 2025 der 
Gesundheit Lippe GmbH 


Die Strategie 2025 zur Sicherung der Zukunft des 
Klinikums Lippe setzt den Fokus auf die 
Weiterentwicklung der Gesundheit Lippe GmbH. 
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Mit der “Strategie 2025” verfolgt das Klinikum Lippe das Ziel, seine 
medizinischen Einrichtungen zukunftsorientiert auszubauen. Der Fokus 
liegt auf der Verbesserung der Patientenversorgung durch Einsatz neuer 
Technologien und der Qualifizierung des Personals. Die Strategie umfasst 
auch die Optimierung der Arbeitsbedingungen und die Stärkung der 
regionalen Gesundheitsversorgung. 


Das Klinikum Lippe hat mit der “Strategie 2025” einen 
ambitionierten Plan zur Weiterentwicklung seiner Einrichtungen 
und Dienstleistungen entworfen. Diese umfangreiche 
Vorgehensweise der Gesundheit Lippe GmbH zielt darauf ab, die 
medizinische Versorgung in der Region zu sichern und zu erweitern. 
Sie ist darauf ausgelegt, das Klinikum sowohl wirtschaftlich als auch 
in medizinischer Qualität auf hohem Niveau zu halten und 
weiterzuentwickeln. Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte strebt 
das Klinikum Lippe danach, innovative Wege in der 
Patientenversorgung und im Einsatz von modernster Technologie zu 


gehen. 
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Mit Investitionen in Hightech, qualifiziertem Personal und einer 
umweltschonenden Infrastruktur stellt das Klinikum Lippe die 
Weichen für eine Zukunft, in der qualitativ hochwertige 
medizinische Betreuung und patientenorientierter Service im 
Mittelpunkt stehen. Der Realisierung von strukturellen 
Verbesserungen und der Optimierung der Arbeitsumgebung für 
Mitarbeiter kommt hierbei eine wesentliche Rolle zu. Die 
Maßnahmen des Zukunftskonzepts sind eingebettet in eine 
ganzheitliche Strategie, die auch Aspekte der regionalen 
Gesundheitsversorgung und die Stärkung der Versorgungsstrukturen 
einschließt. Auf www.gesundheitlippe.de gibt es weitere 
Informationen zum Klinikum Lippe. 


Strategische Planung und Vision 


Die “Strategie 2025” der Gesundheit Lippe GmbH zielt darauf ab, die 
Gesundheitsversorgung in der Region zu sichern und 
weiterzuentwickeln. Sie umfasst die Fokussierung auf Kernziele, 
bedeutende Investitionen in die Infrastruktur sowie die Förderung 


von Technologiepartnerschaften. 


Kernziele und Projekte 


Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte verfolgt das Klinikum 
Lippe das Ziel, seine Position als modernes Gesundheitszentrum zu 
festigen und auszubauen. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Neubau 
eines OP-Zentrums als Meilenstein zur Realisierung einer 
hochwertigen medizinischen Versorgung. Im Rahmen der 
strategischen Entwicklungspläne sind bis 2025 die personellen, 
technischen und baulichen Veränderungen definiert, die die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Patientenversorgung verbessern 
sollen. 


Investitionen und Bauvorhaben 


Investitionen in einen neuen Betten- und Funktionstrakt sowie 
umfangreiche Modernisierungen sind Kernbestandteile der 
“Strategie 2025”. Hierbei nimmt die Großbaustelle Bauteil C eine 
wesentliche Rolle ein. Landrat Dr. Axel Lehmann betont die 
Bedeutung dieser Maßnahmen für die künftige 
Gesundheitsversorgung und sieht ihre Realisierung als positive 
Entwicklung. Die Bauzeit und die Planungsphasen werden 
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